Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 2 czerwca 1985 roku, odszedł od nas na zawsze, 


w 66 roku życia 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, BRAT I DZIADZIUŚ 


Wacław 


CHEŁMINIAK 


były V-ce Prezes Zarządu Koła ZBoWiD-u, nr 19 Os. XXX-lecia, odznaczony Krzyżem Kawa- 

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Medalem XXX-lecia PRL, Złotą Odznaką ,,Za pracę społeczną dla miasta 

Krakowa”, Medalem ,,Za udział w walkach w obronie władzy ludowej”, Złotą Odznaką Zwiaz- 

kową, Medalem ,,Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, Srebrną i Złotą Odznaką „Przedownik 
Pracy” i Złotą Odznaką ,,Za zasługi dla miasta Krakowa”. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
nastąpi w sobotę dnia 8 czerwca 1985 roku o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


